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因服伟哥无效埃及一老汉引火自焚http://www.sina.com.cn 1999年3月22日 13:51 人民日报    埃及《共和国报》前天报道，一名60岁的埃及人服用
风靡世界的壮阳药“伟哥”，但不见效，心灰意冷，引火
自焚，一死了之。

    这名老汉是地中海港城市亚历山大人，原本当高级公
务员，前不久才退休。

    埃及还未批准“伟哥”上市，但可以在黑市买到，每
粒大约15美元。 